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Per amprende a dovre 'I sistema die parla locaj ch'a varda si. 
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Arferiment bibliografich per chi a veui fe dj'arserche pi ancreuse 


Pais an dova a I'e parla 

La lenga Tuwari o Tuwari a fa part die lenghe Sepik-Ramu e a I'e parla 
specialment an Papua Neuva Guinea . 
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Classificassion 


Ne schema ed classificassion del Tuwari a peui esse: 


■ lenghe Sepik-Ramu 

■ lenghe Leonhard Schultze 
■ lenghe Walio 

■ lenga Tuwari 


Codes ISO 


Codes ISO 639-3; TWW 



























































Arferiment bibliografich per chi a veui fe 
dj'arserche pi ancreuse 

http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=tww 


Pijait da "https://pms.wikipedia.Org/w/index.php?title=Lenga_Tuwari&oldid=827776" 

Modifica I'ultima vira del 8 Aos 2015, al 14:25. 

El test a I'e disponibil sota la licensa Creative Commons atribussion-partagi ugual; a podrio aplichesse d'autre 
condission. Ch'a vedda le Condission d'usagi per ij detaj. 





